Data Processing Results 


Data File Name 

Folder 

Sample Name 

Sample ID 

Sample Position 
.Injection Size 

Sample Type 

Method 
iBatch Name 
^RunTime User 
"Acquisition Time 

Current Time 


DATA_010 

040806 

Blu 1 Pool 4 F3/45UL inj 2uL 

3 

0.0000 
Sam 
M-AN-41 

micromass 

17:03 :53 Date : 04/08/05 

07:47:30 Date : 05/08/05 


Analysis of Reference Gas Data 
■ Ref Delta 13 = -34.50 Ref Delta 18 = -19.30 


Time 


Major 

Ratio 2/1 

Ratio 3/1 

122 . 6 

8 

.545E-8 

1.1774E-2 

4.2514E-3 

182 . 6 

8 

537E-8 

1.1773E-2 

4 .2513E-3 

242 . 7 

8 

497E-8 

1.1773E-2 

4.2507E-3 

2423 . 5 

8 

468E-8 

1. 1772E-2 

4.2505E-3 

2483 .5 

8 

400E-8 

1 . 1772E-2 

4 .2507E-3 

2533.5 

8 

435E-8 

1.1772E-2 

4.2508E-3 


^td Dev Of Fit 3.7547E-7 2.7523E-7 

; ; Analysis of Sample Peaks, with Background Subtraction 


C02 

r; Time 




U 


1 - 


Height 


Area 


2/1 


3/1 


dC13Pk dC13Bkd dOlSPk d018 


799 



1 

35E-8 

5 

.8132E-8 

1 

1877E-2 

4 

1762E-3 

-24 

77 

-67 

24 

-36 

59 

17 

r-' 872 

4 

5 

30E-9 

2 

2912E-8 

1 

1801E-2 

4 

1836E-3 

-31 

54 

-55 

95 

-34 

88 

17 

■ 881 

1 

2 

34E-9 

1 

2956E-8 

1 

1867E-2 

4 

2171E-3 

-25 

01 

-66 

81 

-27 

15 

17 

'■-12 6 

3 

2 

49E-9 

2 

2592E-8 

1 

1843E-2 

4 

1987E-3 

-27 

91 

-55 

40 

-31 

37 

19 

1323 

r 



7 

D4E-9 

6 

5008E-8 

1 

1845E-2 

4 

1705E-3 

-27 

54 

-65 

35 

-37 

87 

20 

■ L353 

8 

1 

98E-9 

1 

6534E-8 

1 

1838E-2 

4 

1904E-3 

-28 

31 

-65 

37 

-33 

27 

20 

I_i394 

3 

1 

68E-9 

1 

5157E-8 

1 

1844E-2 

4 

1913E-3 

-27 

76 

-55 

37 

-33 

08 

20 

1674 

J ^ 

1 

3 

26E-9 

3 

5570E-8 

1 

1856E-2 

4 

1532E-3 

-26 

55 

-65 

86 

-39 

55 

22 


USADA 0347 


M^ 


